ELENA HALLER 


de HALLENBURG 


i W przeżywszy lat 19, po krótkićj chorobie, opatrzona ss. Sakramentami, 
= w dniu 6 Stycznia 1855 r. rozstała się z tym światem. 
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Ju in) a A nabozenstwie na Cmentarz. 


| > Stroskana Matka i bracia, zapraszają Familija i Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok 
8% do kościoła Śtój Anny dnia 9 b.m t.j. we Środę o godzinie 9téj rano, a ztamtad po 


W Drukarni.,,Czasu“ 1856 r. 


